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que Ton vient de considerer, on voit que Paccroissement d'un tren-
tieme de degre par metre, considere comme resultant de la chaleur
centrale, a ete autrefois beaueoup plus grand, et qu'il varie mainte-
nant avec une lenteur extreme. Quant a 1'exees de temperature de la
surface, il varie suivant la meme loi; la diminution seculaire ou la
quantite dont il s'abaisse durant un siecle est egale a la valeur actuelle
divisee par le double du nombre de siecles qui se sont ecoules depuis
I'origine (lu refroidissement; et, comme tine limite de ce nombre nous
est donnee par les monuments historiques, on en conclut que, depuis
I'ecolc grecque d'Alexandrie jusqu'a nous, la temperature de la surface
terrestre n'a pas diminue, pour cette cause, de la trois-centieme partie
d'un degr6. On retrouve ici ce caractere de stabilite que presentent
tons les grands phenomenes de I'univers. Cette stabilite est d'ailleurs
un resultat necessaire, et independant de toute consideration de 1'etat
initial, puisque 1'exces actuel de la temperature est extremement petit,
et qu'il ne p^ut que diminuer pendant un temps indefmiraent pro-
longe.

L'effet de la chaleur primitive que le globe a conservee est done
devenu pour ainsi dire insensible a la superficie de 1'enveloppe ter-
restre; mais il se manifeste dans les profoncleurs accessibles, puisque
la temperature des couches augmente avec leur distance a la surface.
Get accroissement, rapporte a Tunite de mesure, n'aurait pas la meme
valour a des profondeurs beaueoup plus grandes : il diminue avec
cette profondeur; mais la meme theorie nous montre que la tempera-
ture excedante, qui est presque nulle a la dernifere surface, peut etre
enorme a la distance de quelques myriametres; en sorte que la cha-
leur des couches intermediaires pourrait surpasser beaueoup celle des
matieres incandescentes.

Le cours des siecles apportera de grands changements dans ces tem-
peratures interieures; mais a la surface ces changements sont accom-
plis, et la (leperdition continuelle de la chaleur propre ne peut occa-
sionner desormais aucun refroidissement du climat.

11 est important d'observer que la temperature moyenne d'un lieuffets succassifs d'une formation initiale semblable a celle,                      l5trer 1'air, etant anent: alors leur                       *4Tau-
